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MANSIÓN EMBRUJADA DE 
DISNEYLAND® PARK 


Construida en 1963 e inaugurada para sus osados 
huéspedes en 1969, la Mansión Embrujada de 
Disneyland® Park se erige majestuosa en New 
Orleans Square. Los espectros que la habitan se 
toman mortalmente en serio el mantenimiento 
del exterior en un impecable blanco fantasmal 
con elegantes barandales de hierro forjado 
como decoración. La veleta del tejado es un 
señorial barco de vela. 


Originalmente concebida como casa embrujada 
al final de Main Street (EE. UU.), la mansión acabó 
transformándose en un asilo para fantasmas bajo 
la promesa de “puertas que chirrían y suelos 
que crujen” a todos sus posibles inquilinos. 
Numerosos espíritus se mudaron aquí con 
entusiasmo desde casas embrujadas de todo el 
mundo en busca de su descanso final, con 999 
felices fantasmas actualmente alojados (¡aunque 
siempre hay espacio para mil!). 


Las valientes almas que se atreven a pasar del 
vestíbulo encuentran un lugar rebosante de 
todo tipo de horrores, pasillos interminables, 
salas que crecen y otras muchas maravillas 
sobrenaturales. 
Un 
misterioso 
anfitrión 
fantasma ofrece una espeluznante visita 
guiada a los visitantes para explorar la zona, 
transportándolos en un “buggy maldito” 
por la mansión y el tenebroso cementerio 
que aguarda afuera. Ten cuidado con los 
fantasmas que hacen autostop a lo largo del 
camino. ¡Podría ser que alguno de ellos acabe 
siguiéndote de regreso a casa! 


LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. 
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. 
©Disney 


